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Durchgang durch S nicht mehr verwehrt und den raumlichen Winkel <p
stetig variabel annimmt. Das Potential ist dann eine vieldeutige
Funktion, welche die Stromstarke zum Periodizitatsmodul hat.

8. Unabhangigkeit der magnetischen Kraft eines Stromes
von der Natur des umgebenden Mediums,

Im vorangegangenen haben wir stillschweigend angenommen, dafi
die Umgebung des linearen Stromes Luft oder freier Aether sei. Bei
der Besonderheit des Verlaufes der Kraftlinien, die einen elektrischen
Strom umgeben, ist es nun moglich, ein Medium mit einer Magneti-
sierungskonstante (A, welche merklich von 1 verschieden ist, z. B. Eisen,
derartig in das Feld zu bringen, dafi die Begrenzung dieses Mediums
den Kraftlinien des Feldes iiberall parallel liegt; das Medium braucht
zu diesem Zwecke nur ein System von Kraftrohren auszufiillen, die ja
in geschlossenen Ringen die Strombahn umgeben. Dann wird nach
II, 23 die Feldstarke nirgends geandert, nur die Dichte der Induk-
tionslinien in clem eingefiihrten Medium wiirde sich andern. Bei der
angegebenen Gestalt der Kraftlinien kami man nun das Medium [i sich all-
mahlich bis auf die Oberfiache des linearen Stromes D ausgedehnt denken,
ohne dafi eine Kraftlinie die Begrenzung des Mediums ^ schneidet. In
diesem Falle erfiillt dann aber das betreffende Medium den ganzen Raum
(abgesehen von dern unendlich diinnen Draht D), so dafi der lineare
Strom i dann ganz in das homogene Medium der Permeabilitat (J. ein-
gebettet erscheint. Die magnetische Kraft eines linearen Stromes
ist daher von der Permeabilitat \L seiner Umgebung unab-
h an gig. Der numerische Wert der Stromstarke fallt daher ganz gleich
aus, ob man die Wirkung des Stromes auf einen Magnetpol ini freien
Aether, in Luft oder in irgendeinem anderen Medium, welches den Strom
ganz urngibt, untersucht.

Wir sahen friiher (II, 16), dafi ein derartiges Verhalten fiir
den numerischen Wert der Polstarke eines Magneten sich nieht ergibt.
Stellt man daher das Potential eines geschlossenen Stromes durch das
einer Doppelnache dar, so ist das Moment der aquivalenten Doppelflache
eines Stromes der Starke i, der von einem Medium der Magnetisiemngs-
konstante ^ umgeben ist, nicht gleich i, sondern gleich ^i, weil ein
Magnetpol der Starke m in clem Medium im Verhaltnis 1 : ^ schwacher
wirkt auf einen Pol der Starke 1, als wenn die Umgebung der freie
Aether ware.

Dieser Satz bleibt auch bestehen, wenn die Permeabilitat in den-
jenigen Raumteilen verschieden von [x ist, welche angrenzen an den denbringen zu beiden Seiten der
